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gr inż. JAN GISŁO | 


z. prof. i kierownik Zakładu Fotogrametrii Akademii Górniczo Hutniczej 


ur. 10. maja 1912 r., po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 2 października 1961 roku w Krakowie. 


Nabożeństwo żałebne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 6-go bm. 
o godz. 11-tej w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokiej żałobie: 


żona, dzieci i rodzina. 


odprawione zostanie we środę dnia 4 bm. o godzinie 19:% w kościele św. Anny. 
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